University of Massachusetts Amherst 

Question Response Graphical Report 

Customer: University of Massachusetts Amherst 

Audit Location: Biochemistry and Molecular Biology 

Audit Name: DEMO lab safety audit 

Audit Date: 8/5/2005 12:45:27PM 


Section 

Audit Question 

Actual 

Score 

Possible 

Score 

Actual 

Compliance % 

Desired 
Compliance % 

1 

Safety shower(s) 

6.00 

9.00 

66.67 

% 

N/A 

2 

Fume hood(s) 

3.00 

4.00 

75.00 

% 

N/A 

3 

Biological safety cabinet(s) 

2.00 

5.00 

40.00 

% 

N/A 

4 

Housekeeping and personal hygiene 

2.00 

5.00 

40.00 

% 

N/A 

5 

Personal protective equipment 

0.00 

3.00 



N/A 

6 

Laboratory door signage 

1.00 

7.00 

14.29 

% 

N/A 

7 

Fire Safety 

13.00 

16.00 

81.25 

% 

N/A 

8 

Biological Safety 

11.00 

14.00 

78.57 

% 

N/A 

9 

Chemical safety 

4.00 

5.00 

80.00 

% 

N/A 

10 

Compressed gas cylinders 

2.00 

8.00 

25.00 

% 

N/A 

11 

Chemical storage 

4.00 

19.00 

21.05 

% 

N/A 

12 

Storage of chemical waste 

11.00 

13.00 

84.62 

% 

N/A 

13 

Disposal of biological material 

5.00 

6.00 

83.33 

% 

N/A 

14 

Radioactive material 

11.00 

11.00 

100.00 

% 

N/A 


Totals 

75.00 

125.00 

60.00 

Vo 

N/A % 
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